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संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 
दि.०२.१२.१९९७. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय, क्र.नियुक्‍ती-२०११/प्र.क्र.४४४/सेवा-३,दि.२८.०२.२०१२. 
३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय, क्र. संकीर्ण ५-ऊर्जा/५८८ .क्र .प्र/२०१४-, 
दि. २६.०२.२०१५. 
४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. ससेप्र-११२१/प्र.क्र.२०६/सेवा-१, दि.०८.०२.२०२४. 
५. मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे पत्र क्र. मुविनि/आस्था/का-१(१)/२१३/२०२४, दि. १३.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

श्री. अमर विश्वासराव जाधव, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन 
निर्णय, क्र. ससेप्र-११२१/प्र.क्र.२०६/सेवा-१, दि. ०८.०२.२०२४ अन्वये महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट- 
अ मधील कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या पदावर विहीत अटी व शा्तींच्या अधीन राहून दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
०२. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ अन्वये श्री. जाधव यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्यखालील 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत या पदावर नियुक्‍ती झाली होती. तहनंतर उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ अन्वये 
यापुर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेले विद्युत निरीक्षणालय, विद्युत निरीक्षक 
व त्यांच्या अखत्यारीतील अधिकारी आणि कर्मचारी ह्यांची शासन अधिसूचना दि. २०/०२/२००६ नुसार सन 
२००६ च्या आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेली सर्व पदे रिक्‍त पदांसह तसेच संबंधित पदावर कार्यरत अधिकारी 
कर्मचाऱ्यांसह ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्यास मंजूरी देण्यात आली. 
०३. सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णण क्र.-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 
दि.०२.१२.१९९७ मधील नियम २ (ब) (१) मधील तरतूदीनुसार श्री. अमर विश्वासराव जाधव, सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२ यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील कार्यकारी 


अभियंता (विद्युत) या पदावर रूजू होण्याकरीता दि.२१.०२.२०२४ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२३/प्र.क्र. १४३/ऊर्जा-१ 
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करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२११३०९०९४५१० असा आहे. हा शासन आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
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(प्रदिप भिंताडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र 2, मुंबई/ नागपूर. 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (रस्ते व बांधकामे), (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सहसचिव (सेवा-१), यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-७१ 

अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षक मंडळ, पुणे. 

विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांगली (मिरज). 


qo. श्री. अमर विश्वासराव जाधव, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (द्वारा: मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई) 
११. निवड नस्ती (ऊर्जा-१). 
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